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新华社香港1月10 日电（记者李光茹）香港国际机场
的第二条跑道将于今年8月正式启用， 届时新机场将由现
在每小时起降37个航班增加到50个航班，全年的客运能力
也将达到3900万人次。



这是香港机场管理局主席黄保欣日前在介绍新机场新
年发展规划时透露的。



据悉，香港新机场设有南北两条平行的3800米长的跑
道，目前用的是南边跑道，而北边跑道，即第二条跑道已
经铺好，在彻底解决灯光问题后，今年8 月份便可正式启
用。届时，新机场还可新增11个登机口，连同现有的37个
登机口一起使用，为旅客提供更多方便。



黄保欣还表示，新机场在启用初期遇到的问题已经得
到解决，机场的效率和服务水平均超过原启德机场。但未
来20年，仅亚洲就有超过10个新国际机场陆续启用，香港
新机场面临着新的考验。 